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fel;r uberein. £>ic Same erfdjeint al3 cine 3u* 
fammenfe^ung »on C s O 8 H 10 unb fciernaty 
bereefynet ftnb t^tc 2$cflanbtf)eile: 
icoljlenftoff . 84,28 
SSSaffcrftoff . 6,04 

Sauerftojf . 60,68 

100 . 

®ie Unterfucbung finer 9leif)C- mUcbjucfer* 
faurer Salje uerbreitet uber biefe no<$ fel;r roe* 
utg befannteti Sufainnrenfefntngcn m'el 2icf)t. 
(Sroontmdborffs 9Zeue$ Sournaf. VII. S3. 
St. 1. S. 1 —21. 


dvamptyeffdute. 

£>iefe Saure rourbe beFanntlid; »on ibofc*. Skrftid;* 
garten 1785 enrbeeft, imb iff nad;l;cr bet pfcrfiure V »on 
genftanb mebrerer iSetfucbe geroefen iron 2)6rf?2}ranbe«. 
furt, 83ouillon * Sagrange unb Sf5 uol§i- 
2Me nod; jlattftnbcnbc UmrofljTdnbigt'eit tinferet 
i&cnntniffe fiber biefe Saure beftimmte mid; 
ju finer au3gebcl;nten Unterfucfjung berfelben. 

Sie roirb bargejfellt buvd; Sp{>anblung bcS 
SbawpbeiS wit Saipeterfaure auf bie befatutfc 
2Bcife. Um fie uoUftdnbig ju veinigcir, babe id; 
au§ ber fauren 2Cuflofung erl;altene dtriflailc mit 
Focbenbem SBaffer aufgcloj!, burcb (Malten rote* 
ber anSFrijlalliftrcn (affen unb bie $ri|ta(le bar* 
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mtf ntit Salt gcfdttigt, auS bt'efcr Siuflbfimg bte 
©dure burtf) ©aljfdure roieber mebergcfcblagen, 
unb fie banu attfei nettc in fodjenbem SBaffer 
aufgeloji unb frijialtifiren laffen. 

©o bilbet fie gldrtjenb roeifje -SbriftaUe, Ijat 
anfango feinen bcmerflichen ©efcbmacf, nad)t)cr 
n)irb er ettnad fauer, fount bitterlicb unb fd)\uad) 
fam»berartig. S3eim Grbtfcen jiopt fie einen 
tampbcrartigen ©eritd) aud. 23ci SO 0 Si. fdngt 
fie an, fid) in tucifjen ©dmpfen jtt »erflud)tigeit, 
unb bet 50° Si. jcrfliejjt fte ju einer roafferbet 
Icn giufjtgfeit. 

£>ie 3ufnmrnenfe(jung ber jtanrpferfdure er* 
gab fid) ju: 

Garbon 61,341 ober 10 S3. C = 75330 

«£»)brogen 5,618 6 — H = 7461 

SDrigett 33,041 4 — O = 40000 

100,000. C IO H 6 0 4 = 12,2791 
wobttrd) fte aid eine bindre 23erbinbung »on 
6 llG -f- 4 CO erfdbeint. 

25ie 7fufI6fung§*23crbdrtntffe jroifdten ber 
ibatupferfaure nnb bem SBaffcr, bem TClfobol unb 
Tfetber finb genau ttott ntir untcrfud)t tuorben. 
23ei 77° Si. erforbert 1 2d). Sampberfdure 8,61 
Sbeite SBaffer, unb bet 10° Si. 88,76 2b. ?ur 
7iufl6fung. Sn 31lfobol unb 2Cetl>er iji fte nxit 
attfl6§lid)er. 2)te npicbtigfien ber fanipberfaurett 
©al^e babe icf) Pbbfidaltfd) unb cbemtfd; be; 
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fdm'eben, unb babei mefyrerc 2Cngaben ton 3}m. 
S3 out Hon la ©range beridjtigf. (Schw. 
u. Meineck, Jalirb. 1823. B. VIII. S. 270 
— 301.) 


6itronenfd«re. 

•Sriflallifation. 

25t'e^rifIallifatton biefer©durenntrbev>on<fjrn. Slacf) 
SBtoofe etner gcnauen S3e(ItmniHng tintem>or;'® tol> * e ‘ 
fen. 9lur nad> bctt glacften M M' unb M, 

Fig. 2. Taf. D. i(l ein Sutcbgang bcmerfltcb. 

25ie $>timdrform t(l ein gerabeS rt)ombifcf>cS 
prisma, wcld;e§ oft fel;r oiele fcEunbdre Slacken 
befifet. 

Sftaajjc ber SBinfel: 

M ju M' . . . 101° 30' 

M — h . . . 129 15 

M — g ... 163 23 
g — g' ... 134 45 
a — a' . . . Ill 50 
a — b . . . 161 30 

h — c' . . . 139 45 

h — c* . . . 121 15 

c — c 3 ... 161 30 

c 3 — c' 3 . . . 117 30 

(Thomsons Annals, A tig. 1823. p. 120.) 






